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Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ചിറ്റൂർ 

ദർഘാസ്പരസ്യം 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 18 / 317/ 2014. 


2014 ജനുവരി 28. 


നമ്പർ എ5/ 255 / 2013 -14 / ജി. സി. സി / സിഡിസി. 

2014 ഫെബ്രുവരി 4 . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2007 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി (ഇലക്ട്രിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ്) 
പരീക്ഷയിൽ 84400440 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
രജീഷ്, പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ കെ . ജി . സി . ഇ 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നമ്പർ 10568 നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയിരി ക്കു ന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്സാങ്കേതിക 
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ സിഡിസി 
ഫണ്ട്ഉപയോഗിച്ച് 1,30,000 - ന് എൽ. പി. ജി . പൈപ്പ്ലൈൻ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച 
പ്രകാരം അർഹതയുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ 
പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ നമ്പർ "എ5/ 255 /2013 - 14 / ജി. സി. സി / സിഡിസി കെമിസ്ട്രി 
ലാബിൽ എൽ. പി . ജി . പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്ന്കാണിച്ചിരിക്കണം. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ് ചിറ്റൂർ, 
ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി . ഒ., പാലക്കാട് ജില്ല - 678 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 5 - 3- 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 6 - 3 - 2014 രാവിലെ 11 മണിക്ക് തൽസമയം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ്കൺട്രോളർ. 
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Last date for the receipt of the tender will be on 
5 - 3- 2014 at 2 p. m . Late tenders will not be accepted. The 
tenders will be opened at 11 a . m . on 6 - 3 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചിറ്റൂർ സർക്കാർ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്ന് ദർഘാസ് 
ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 
( 400 + 20 വാറ്റ്). ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസൂൽഓർഡർ എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 210 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾഓഫീസിൽ നിന്ന്ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers on application to the Principal, 
Government College , Chittur obtain the requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
receipt of 420 ( Cost of tender * 400 + VAT - 20 ) which 
is not refundable under any circumstances . Tender forms 
are not transferable . 


No. A5/255/ 2013 - 14/ GCC/ CDC. 


4th February 2014. 


Sealed tenders are invited from qualified and eligible 
firms for the installation of LPG Pipelines in the 
Department of Chemistry for ` 1 ,30,000 (Rupees one lakh 
and thirty thousand only ) under CDC fund as per the 
instructions stipulated by M /s. Indian Oil Corporation Ltd . 


Sale of tenders will be closed at 2 p. m . on 5- 3-2014 . 
Cheques, Postage stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms sent per VPP. 
Duplicate tender forms if required, will be issued at " 210 
per copy. 


Phone : 04923- 222347 , 222547, 207010 . 


The envelop containing the tenders should bear the 
superscription A5 /255/2013- 14 /GCC /CDC “ Tender for the 
installation of LPG Pipelines in the Department of 
Chemistry ” and should be addressed to the Principal, 
Government College , Chittur, Chittur College P . O ., 
Palakkad -678 104 . 


Govt. College, 
Chittur, Palakkad. 


( Sd .) 
Principal. 


